Металлоискатель в телефоне против настоящего металлоискателя: честное сравнение точности
Точность металлоискателя в телефоне против специализированной техники: честное сравнение. Узнайте, что смартфон способен обнаружить, а что нет.
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Металлоискатель в телефоне против настоящего металлоискателя: честное сравнение
Вопрос о точности металлоискателя в телефоне — одна из самых неверно понимаемых тем в мире самоделок и техники. Любители смартфонов обычно преувеличивают возможности телефона, а поисковики со специализированной техникой полностью списывают мобильные приложения со счетов. Истина сложнее, и понимание этого поможет вам выбрать подходящий инструмент под конкретную задачу.
Это сравнение честно рассматривает обе стороны и берёт в качестве типичного мобильного приложения Wall Scanner & Metal Detector (скачайте его бесплатно на iPhone или Android).
Как работает каждый вариант
Магнитометр телефона (мобильное приложение)
В смартфоне установлен трёхосевой магнитометр — обычно датчик Холла или AMR-чип (анизотропное магнетосопротивление) с разрешением 0,1–2 мкТл. Этот датчик измеряет вектор полного магнитного поля в точке, где находится телефон.
Когда рядом оказывается ферромагнитный металлический предмет (железо, сталь, никель или другой магнитный материал), он создаёт вторичное магнитное поле, которое складывается с фоновым полем Земли. Магнитометр измеряет это суммарное поле, а приложение показывает изменение как возросшее значение.
Специализированный металлоискатель
Настоящий металлоискатель использует другой принцип: импульсную индукцию (PI) или технологию очень низкой частоты (VLF). Передающая катушка создаёт пульсирующее магнитное поле. Когда это поле взаимодействует с любым проводящим или магнитным металлическим объектом, в объекте наводятся вихревые токи, которые создают собственное вторичное поле. Приёмная катушка улавливает именно это вторичное поле.
Это принципиально отличается от показаний магнитометра, потому что работает через электромагнитную индукцию, а не через пассивное измерение поля. Отсюда и вытекают ключевые различия.
Сравнение: что способен обнаружить каждый
Ферромагнитные металлы (железо, сталь, никель)
	Мобильное приложение: Да — работает эффективно. Эти металлы создают измеримые искажения магнитного поля, которые магнитометр чётко улавливает.
	Аппаратный металлоискатель: Да — отлично. Обнаруживаются как по искажению магнитного поля, ТАК И по наведению вихревых токов.

Неферромагнитные металлы (медь, алюминий, золото, серебро)
	Мобильное приложение: Нет — ненадёжно. Эти металлы не обладают ферромагнитными свойствами и заметно не искажают магнитное поле Земли. Приложение в телефоне не обнаружит надёжно медные трубы, алюминиевые кабель-каналы, золотые монеты или серебряные украшения.
	Аппаратный металлоискатель: Да — очень эффективно. Приборы VLF и PI работают за счёт наведения вихревых токов, которые возникают во всех проводящих металлах, включая медь, алюминий, золото и серебро. Именно поэтому настоящие металлоискатели находят клады с золотом и серебром.

Глубина обнаружения
	Мобильное приложение: Практический диапазон: от нескольких миллиметров до примерно 5–10 см сквозь гипсокартон для крупных ферромагнитных объектов (трубы, конструкционная сталь). Для мелких саморезов и гвоздей эффективная дальность обычно составляет 1–3 см сквозь гипсокартон.
	Аппаратный металлоискатель: Зависит от модели и размера цели, но обычно 15–30 см для целей размером с монету и до 1 метра и более для крупных объектов у приборов высокого класса.

Дискриминация целей
	Мобильное приложение: Отсутствует — магнитометр не отличит саморез от трубы, арматуры или стального кронштейна. Для датчика все ферромагнитные металлы выглядят одинаково.
	Аппаратный металлоискатель: Приборы VLF умеют различать типы металлов по проводимости и магнитным свойствам. Это позволяет отсеивать мусор (железные гвозди, пробки от бутылок), пока вы ищете ценные находки.

В чём выигрывает мобильное приложение
Технически уступая, мобильное приложение всё же имеет реальные преимущества:
	Стоимость: Ноль. Приличный аппаратный металлоискатель стоит от 100 до 800+ долларов.
	Всегда под рукой: Телефон постоянно у вас в кармане. Никакого дополнительного снаряжения носить не нужно.
	Сканирование стен: Для поиска металлического крепежа в гипсокартоне мобильное приложение особенно эффективно: саморезы и гвозди ферромагнитны, дистанция мала (прямо у поверхности стены), а приложение оптимизировано под медленное горизонтальное сканирование.
	Простота: Скачал, открыл, сканируешь. Никаких настроек, отстройки от грунта и процедур калибровки.
	Приватность и работа без интернета: Wall Scanner & Metal Detector работает полностью офлайн и не собирает никаких данных.

В чём выигрывает аппаратный металлоискатель
	Обнаружение цветных металлов: Золото, серебро, медь, алюминий — мобильное приложение их не найдёт.
	Глубина: Чтобы искать предметы, закопанные в грунте, нужен аппаратный прибор. Мобильные приложения не пробивают больше нескольких сантиметров плотного материала.
	Дискриминация: Отделить ценные металлы от мусора можно только с помощью распознавания целей, которое есть исключительно у аппаратных приборов.
	Поиск на открытой местности: Кладоискательство, археология, поиск закопанных коммуникаций — здесь без техники не обойтись.

Рекомендуемые сценарии применения
Wall Scanner & Metal Detector (мобильное приложение) подойдёт для:
	Поиска стоек каркаса по металлическому крепежу в гипсокартоне
	Обнаружения ферромагнитных труб (железных и стальных водопроводных и газовых линий) в стенах
	Проверки на арматуру или металлическую сетку под штукатуркой перед резкой
	Быстрых бытовых проверок (куда закатился упавший саморез?)
	Картирования электромагнитных полей вокруг проводки и бытовой техники

Специализированный аппаратный прибор нужен для:
	Кладоискательства и любительского поиска
	Поиска золотых, серебряных и медных артефактов
	Обнаружения подземных коммуникаций
	Археологической разведки
	Профессионального поиска кабелей и трубопроводов

Итоговый вывод о точности металлоискателя в телефоне
Точность металлоискателя в телефоне высока в том, для чего он предназначен: обнаруживать ферромагнитные металлические предметы на близком расстоянии. Для сканирования стен и поиска стоек он действительно работает. Для всего остального — глубинного поиска, цветных металлов, дискриминации — необходима специализированная техника.
Понимание этой разницы делает вас более грамотным пользователем обоих инструментов. Скачайте Wall Scanner & Metal Detector бесплатно на iPhone или Android и убедитесь, на что способно хорошо продуманное приложение-магнитометр.
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